
IMCARADIO • Modd. 356 e 3561. Onde medic c due gamine onde corlc. Media frequenza 460 kc/s. Controreazione di baasa fre- 

qucnza sullo stadio finale. Potenza di uscita 3,5 watL Conaumo 55 watt 
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